
UNDA RADIO • Mod. 41/3. Sapereterodina tascabile alimcntata a pile incorporate, oppurc a riebiesta, a corrente alternata. 4 val- 
▼ole aubminiatura. Onde medic: 187-570 m. Potenza: 35 mW. Conaumo: eon alimenta/ione a 220 V % 30 naA. Con bjUeria: filameqto 

160 mA. Anodica 4 mA. Media frequenza 467 kc/a. 


Denominazlone Valv• Plac• Sch 

Sovrappositr. 1V6 41 4 
Amplified?. 1AH4 41 4 
Demod.amp1«BF 1AJ5 12 1 
Finale 1A&4 40 4 
















